Tomasz Golachowski 


Majster krawiecki 1 Obywatel m. Krakowa, 


przeżywszy lat 66, po krótkiej a ciężkiej chorobie opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 19 Listopada 1881 roku. 


Stroskana żona z dziećmi zaprasza Krewnych, Kolegów i pobożną Publiczność na wyprowa- 
dzenie zwłok w Poniedziałek dnia 21 b. m. o godz. 4 popołudniu z domu pod 1.9 przy ulicy 
Długiej wprost na cmentarz. 


W drukarni A. Koziańskiego w Krakowie ul. Szewska 21. 


